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الدرعية مدينة أثرية وتارخية 


الدرعية مدينة LEY‏ واحة خضراء في قلب الصحراء» تنتشر بها الزارع والبساتین والأاشجار والنخیل 
وتقع على ضفاف وادي حنيفة على بعد عشرون كيلا في اتجاه الشمال الغربي لمدينة الریاض - سجل ها 
التاريخ أروع الصفحات فهي معهد الدعوة السلفية. وحصن فتوحات التوحید. وعاصمة الدولة السعودية 
الأولى. 

بدأ تاريخ الدرعية في منتصف القرن التاسع امجري وبالتحديد سنة ۰6۱44/۸۵۰ حين قدم ال 
المنطقة مانع بن ربيعة المريدي (الحد الرابع عشر لجلالة الملك فهد بن عبد العزيز) من بلد الدروع (المعروفة 
أيضا بالدرعية) من نواحي القطیف. ومعه ولده ربيعه الى ابن عمهم ابن درع + رئيس الدروع وصاحب 
الكلمة العليا بالمنطقة. فأقطعه مابين الميليبد الى غصيبة وسط goly‏ حنيفة » فعمر ذلك المكان هو وذریته. 
وعظم نفوذهم وكثرت دورهم وأتسعت مزارعهم. وأصبحوا امراء هذه المنطقة وما جاورها من بلاد 
وامارات . dy‏ عام ۱۱۰۰ه- ۸۲٦۱م‏ أختار الأمير مقرن بن مرخان الدرعية (حي الطريف) لتكون مقرا 


لأمراء وأئمة ال سعود طوال مدة حكمهم في دولتهم السعودية الأول . 


حين قدم المصلح الديني الكبير الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعية عام ۸٥۱۱ھ‏ - ۵ ۸۱۷ 
وبايعه الأمیر محمد بن سعود بن مقرن. على حماية دعوه التوحيد ونشرهاء واخلاص العبادة لله وحده» واتباع 
طرق الاسلام الصحيحة في حکم البلاد. عظم شأن الدرعية وزاد نفوذها. أستمر هذا التحالف الديني 
السیامی طوال مدة حكم آل سعود. فدانت لهم مختلف امارات نجد والجزيرة العربية وما جاورها . 


مع انتشار الدعوة الدينية عم الأمن والأمان أرجاء الدولة رغم اتساع رقعتھاء ما زاد الثروة الزراعية 
والحيوانية» وأنعش التجارة» وأشتدت القوة العسكرية للدولة بفضل نموها الاقتصادي. فقد بلغ دخل 
بيت ا مال من الزكاة سنويا مايزيد على مليونين من الريالات. فضلا ce‏ يرد اليه من غنائم وجبايات نتیجة 
لانتصارات جيوشها الظفرة ما أثر على تطور العمارة والعمران وازدیاد المساكن والمساجد وتعدد الأحياء ومن 
أهمها حي الطريف وهو ا حي الرئيسي بالدرعیة الذي به قصر الحكم (قصر سلوى) وقصور الامراء من آل 
سعود وبيت المال. ثم حي البجيري ويقع على الضفة الشرقية من الوادي وبه مسجد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . ومدرسته وبيته وبيوت أبنائه وبقية أفراد عائلته وشمال حي البجيري یقع حي السريحة وبه بيوت 
ومساكن الأعيان من «JUI‏ وأيضا حي غصيبة وهي العاصمة الأولى للمنطقة. هذا بالاضافة الى احياء 
سکنیة أخرى مثل الظهرة والعودة والبليدة» وقد أقيمت الأسوار والأبراج وا حصون حول مدینة الدرعية 
فضلا عن الأسوار المحيطة JS‏ من أحيائها السابقة . 


وقد حفل التاريخ في ظل حكم دولة ال سعود الأولى EYL‏ السياسية وروحانية الدعوة السلفية 
والانتصارات والبطولات العسكرية e‏ فكانت الدرعية مقصدا للأمراء ورؤساء القبائل والسفراء وعلية القوم 
وملجأ وموئلا لكل مظلوم وحتاج وفقس وذاع صيتها كعاصمة لدولة مترامية الأطراف يسودها التوحيد 
والأمن والاستقرار والعزة والرخاء الاقتصادي . 


وتحظى الدرعية حالیا في ظل التوجیهات السامية بجهود مخلصة. لتسجیل وترمیم آثارها التاريخية ہما 
حوته من قصور ومساجد وأسوار وحصون. تمیزت بأسلوبها العماري الفرید وزخارفها الاسلامية الجميلة» 
لتبقى معلا فنیاء ورمزا aad‏ مضيئة à‏ تاريخ الدولة السعودية nn‏ 


م 
sb‏ 


را داح داح 
و ر 


_ [D=o 


را داح جا دا 


115 


— سلوی 


مقر آمراء وأئمة آل سعود طوال حکم الدولة السعودية الأولى» ومنه حکمت احزيرة العربية وما جاورها 
من امارات وأقاليم . وکان قصر سلوی - قصر الحكم ‏ منارة أشعت دعوة التوحید والعودة الى اتباع تعالیم 
الدين ا حنیف . ومنه صدرت الأوامر للجیوش المؤمنة Le‏ للأنطلاق في کل اتجاه لنشر التعالیم والبادیء 
الشرعية للدین الاسلامي الحنيف والتي تمثلت في الدعوة السلفية. كا خصصت بعض الأماكن والقاعات 
بالقصر. O SJ‏ منابر للعلم والثقافة والتفقه త్రీ‏ علوم الدين» من فقه وحدیث وتفسیر لآى الذکر الحكيم» 
وقد رعی أئمة ال سعود التفوقین من حفظة القران وطلبة العلم. وشجعوهم بالنح والهبات السخیةء ما 
هم من دور في توعية dale‏ الشعب . 

یقم قصر سلوی في le)‏ سلوى) بالجهة الشمالية الشرقية لحي الطریف في مقدمة الحي. ويحد القصر 
شالا وادي حنيفة وشرقا بيت SU‏ وغربا مسجد الامام محمد بن سعود (مسجد الطریف). وجنوبا قصر 
الامام عبد الله بن سعود وقصور اخوته الأمراء فهد وابراهیم وغیرهم من أبناء الامام سعود الکبیرں كا يوجد 


بالجهة الشمالية الغربية البثر القی كانت تغذی سکان القصر بالاء. 


ویعتبر القصر أكبر قصور مدينة الدرعية - بصفة خاصة ومنطقة نجد وماجاورها بصفة عامة - وأقیم 
القصر على مساحة تناهز عشرة الاف متر مربع» ویتکون من سبعة وحدات معماریة ۔ ولعل البحث 
والتنقیب يكشف عن وحدات آخری ‏ وقد شيد القصر باتقان ومهارة ودقة في النسب المعمارية. وتعدد في 
الطوابق لم يكن مألوفا في ذلك الوقت. على ايدي فنیین وعمال مهرة من التخصصین في ختلف ا مھن وا حرف 
من أبناء النطقة. وتقدر تکالیف بناء القصر طبقا للأسعار السائدة حين ذاك ء بنحو مائتي అలీ!‏ ریال۔ 


అయ!‏ الدراسات الأثرية لقصر سلوی با محتویه من وحدات متعددة وما له من ضخامة وعظمة أن 
البناء لم يتم في age‏ أمير أو امام واحدء (aly‏ انشىء على مراحل متعاقبة. بدأت کا يرجح الباحثون في عهد 
الأمير سعود بن مقرن أو أبيه الأمبرحمد بن مقرن. حيث UIS‏ كبيرى قومههما وذوا قدرة مالية of,‏ كان هذا 
الاحتمال لايتجاوز أساسات الوحدة الأولى من القصر والبثر التى أمامها . 

یعتبر الامام محمد بن سعود بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الأولى والذي حكم مدينة الدرعية طيلة 
Lle తు!‏ (۱۱۳۹ - ۱۱۷۹ھ / ۱۷۲۵ - 1756م) وبدأت الامارة السعودية في عهده طورا جديدا في 
تاريخ آل سعود وتاریخ الجزيرة العربية كلهاء هو المؤسس الأول آیضا لقصر سلوی. والیه برجم الفضل 
في بناء الوحدة الأولى بقسميها بالأضافة الى المسجد الجامع واستكمال البثر» ومن الطبيعي أن يبدأ البناء 
من حافة الوادي الشالية» وأن تتوالى الوحدات الأخرى بعد ذلك యప్‌‏ الى الجهة الجنوبية . 
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: قصر سلوی‎ పేల 


الى يسار الزائر لحي الطريف. أي با هه الشرقية يقع فناء مکشوف لاستقبال الزوار وا مترددین على قصر 
سلوى» فی فترة حکم الامام سعود الکبیں وهو فناء كانت أرضيته مرصوفة با لحجارة مثل طرق ومارات حي 
الطريف . وفي الجهة الجنوبية من الفناء يوجد جدار سميك مرتفع يرتكز عليه الجسر المتد من قصر سلوی 
الى المسجد الجامع بحي الطریف. الواقع على يمين الزائر أي جهة الغرب . وني نهاية الجسر من الجهة 
الشرقية يوجد مدخل صغير يؤدي الى الوحدة الثانية ومنها لبقية وحدات قصر سلوی. أما نهايته الغربية عند 
المسجد فلاتزال هناك الأكتاف الحاملة للجسر من آسفل. وني أعلى المدخل الى سطح المسجد» حيث كان 
الامام سعودالكبير يؤدي صلاة الجمعة. وهناك بقايا أعمدة بالجانب الغربي من الفناء وهي التي تحمل 
الدرج الصاعد من الفناء المكشوف الى الجسر. والوصول الى ذلك الفناء كان عن طريق البوابة الرئيسية 
الواقعة أسفل الجسر. ويقع أسفل الجسر في cole‏ الشرقية حوض كبير متسع ويسبقه حوض صغير» وربا 
كان الأثنين للاغتسال والوضوء قبل التوجه الى المسجد للصلاة. وبالحوض الكبير فتحة بالجانب الشمالی 
تؤدي الى قناة تصريف, لازالت آثرها بالفناء في عدة مواضع يتبين منها أنها كانت أسفل البلاطات الحجرية 
المكونة لأرضية الفناءء وتقوم بصرف الیاه بالوادي قرب البثر الرئيسية لقصر سلوی. 


الوحدة الأولى : 
تم گشفتے الأتربة ورفع الردیم Urs‏ وتسجيلها هي والوحدات الثانية حتی الخامسة T‏ عام 


۳ھ وهي تتميز ببساطة التخطيط وتشابه اسلوب البناء النمطي في ا منطقة le‏ یتمشی مع 
الحياة البسيطة التي كان علیها جتمع الدرعیة . وتحتل الوحدة الأولى الركن CI‏ الشرقي من القصر 
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وتبلغ مساحتها ستمائة وتسعين مترا مربعا تقریبا ویقع مدخلها في الجهة الجنوبية الغربیةء وهي تتکون من 
مبنيين متماثلیین تقریبا ومتجاوریین. وکل مبنی منهیا یتوسطه قاعة كبيرة بحیط بها ثلاث غرف o‏ سلم 
يصل للدور العلوي والبرج الوجود بالجهة الشرقيق وتقع الوحدة في مواجهة الوادي لذلك عملت فتحات 
للمراقبة والدفاع وحصنت الوحدة ببرجین أحدهما باحهة الغربية » ولازالت اثار الأكتاف الحجرية موجودة 
یمکن مشاهدنها وتتمیز واجهات الوحدة الأولى - التی أنشئت في عهد الامام محمد بن سعود بن مقرن = 
بعناصر‌ها الزخرفية التی تتکون من جموعات هرمية من الثلثات النافذة تساعد على الأنارة الداخلية 
والتهوية الجيدة وتجمل الواجهة. وربا كانت دورة السطح أيضا متوجه بالشر فات السننة . 


الوحدة الثانية : 


تبلغ مساحتها نحو سبعمائة وخمسة وثانون Ua‏ مربعا (ATT, 4۲*۸۲۹, AE)‏ وقد أنشئت في عهد 
الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود (۱۱۷۹ - ۱۲۱۸ھ / ۱۷۸١‏ - ۰)2۱۸۰۳ وتتكون الوحدة من 
طابقين تعلوهما دروة السطح 6 يقود الدخل الشمالي للوحدة الى قاعة كبيرة يتوسطها أربعة أعمدة. ثم 
قسمت فيا بعد الى وحدات صغيرة أستعملت كمستودعات oly‏ ويلي تلك القاعة قاعة أخرى والى 
اليمين منها بقايا درج يؤدي الى مر علوي يتجه يمينا الى الجسر المؤدي الى مسجد الطريف ويسارا الى 
الجانب الخلفي cias D‏ آما المدخل الشرقي فيؤدي الى Ub‏ محمولة على أعمدة حجرية ‏ لازالت بعض 
بقاياها قائمة - dy‏ الركن الجنوبي الشرقي منہا فناء مكشوف تحيطه الأعمدة وتطل عليه باقي الحجرات . 
وبالوحدة سلان يوصلان للدور الأول والسطح » ويقع بالجهة الشرقية البرج الخاص بالوحدة. وكانت 
bas‏ الوحدة الثانية بباقي الوحدات عن طريق جسر علوي یربط بینهیا. والواجهات تمیزت بالعديد من 
الزخارف وا ثلثات التي نسقت في مجموعات هرمية أو في خطوط أفقية ورأسية » لتوفير التهوية والاضاءة 
بالاضافة الى تجميل الواجهات وكانت دراوى السطح منتهية بشرفات مسننة . 


: Loy الوحدة‎ 


أضخم وحدات قصر سلوی. ترتفع الى ثلاث طوابق تعلوهم دروة السطح وتبلغ مساحتها نحو مائتان 
وخمسة وأربعون مترا مربعا )00 ١٠م X‏ ۰)2۱۱,۷۵ ويقع مدخلها في الواجهة الشرقیةء ويتكون الدور 
الأرضي من ثلاث حجرات أكبرها الوسطى وهي المجلس. وبالجهة الجنوبية يوجد آثار السلم الوصل 
للأدوار العلياء وبالركن الجنوبي الشرقي يقع برج الوحدة. ويحيط بها السور ‏ الذي أقيم في عهد الامام 
سعود الكبير - وهو أمتداد لسور الوحدة الأولى بقسميها. 

وتحتوي UU,‏ الوحدة WW‏ على العديد من العناصر المعمارية المكونة للظلة والكوبري والسلم وغيرهاء 
وتميزت الواجهات بالتنسيق البديع لوحدات الثلثات النافذة في تشكيلات dake‏ وبالواجهة ا حنوبیة 
فتحات واثار تدل على وجود شرفتين (بلكونتين) JS‏ دور من أدوار ا مبنی » اضافة الى فتحات الدور الأول 
المؤدية الى الجسور المتصلة ببقية أجنحة ووحدات قصر سلوى» ویعلو قمة دورة السطح شرفات مسننة . 
وقد أدخل الامام سعود الكبير بعض التعديلات والاضافات الخارجية على الوحدتين الثانية والثالثة عقب 
تولية الامامة خلفا لوالده PLY!‏ عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي أنشأ الوحدتين. 


الوحلة الرابعة : 


اقيمت في عهد الامام سعود بن عبد العزيز. وقد بنيت على مساحة أربعمائة وخسة وأربعون مترا مربعا 
تقريبا (بطول ۲۹۰۰م وعرض ۰ ,۰)۱۵ ويقع مدخلها بالجهةالشرقية؛ والوحدة كانت ترتفع ثلاث 
طوابق تعلوها دورة السطح. يتكون الدور الأرضي من ثلاث حجرات وردهة الدخل. وأکرها الحجرة 
الوسطی . وبالجهة الغربية یقع السلم الموصل للأدوار العلیا. وبالرکن الشرقي من الوحدة يوجد الرج . 
وقد هدم الجزء الغربي ليقام مسجد الامام سعود ملاصقا لباقي مباني الوحدة. وجميع الواجهات مزخرفة 
بمجموعات ule‏ التكوين من الثلثات النافذة بالاضافة الى الشرفات المسننة التى كانت تعلو دروة 


السطح . 
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الوحدة الخافيسة * 


في منتصف القرن الرابع عشر الهجري اعيد استيطان حي الطريف ببعض الاسر العاملة بمدينة 
الدرعية. التي أقامت GUY‏ ا حالیة للوحدة الخامسة على أنقاض الوحدة الأصلية للقصر والوحدة بوضعها 
ا حالی مكونة من مدخل كبير منكسر بالجهة الغربیةء وحجرة للمجلس بها بيت النار التقليدي وحجرة 
ప్రత‏ للولائم وفناء مکشوف عاط بالأعمدة من جميع الجهات وتفتح عليه أبواب الحجرات السبع المحيطة 
بالفنای وبوسط الضلع الشرقي للفناء مر يوصل الى فناء مکشوف اخر يتوسط منطقة الخدمة» وجميع 
الحجرات والظلة والسلالم والمداخل بنيت بالطريقة التقليدية القديمة الموروثة وكذلك الأبواب الحخشبیة 
والوحدة حاليا مقر الادارة العامة للآثار والتاحف . 


الوحدة السادسة : 


من الوحدات التي أعيد أستطانها. وقد بنيت الوحدة الحالية على أنقاض الوحدة الأصلية مع الأحتفاظ 
ببعض الجدران القديمة» وقسمت مساحتها التي تبلغ سبعمائة وعشرين مترا مربعا الى ثلائة مساكن 
واستدعی ذلك أن يكون لکل منہا مدخلها الخاص. ويتكون المسكن الغربي من مدخل منكسر تواجهه 
حجرة الجلس وفناء مکشوف يجمع خمسة غرف حوله. أستعملت حجرتان منہم كمحلات تجارية بأبواب 
حديدية حدیثة» وفي الركن الشہالی الشرقي من الفناء سلم يصل الى السطح. كا يوجد بالجهة الشمالية 
فناء اخر مکشوف به برج تقليدي. ومن العناصر الاصلية للوحدة الأثرية الجدار الشرقي وبه طاقة مثلثة 
غير نافذةم كذلك بقايا البرج بالجهة الشمالیة والأرضية الحالیة للمسكن ترتفع عن الأرضية الأصلية 
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الوحدة السابعة (الجزء الأول) : 


من الوحدات التی أعيد آستخدام جزء منها في منتصف القرن الرابع عشر الهجري وتبلغ مساحتها 
الاجمالية نجو ألف ومائة متر مربع تقريباء والجزء الغربي من الوحدات بقیت أطلالة كا هي بدون أضافات 
أو تعدیلات من السکان العائدین. أما باقي اجزاء الوحدة فقد أجريت علیها عدة أضافات وتعدیلات 
أستمرت طوال اقامة السکان بها حتی تم الانتهاء من اخلاء الباني التاريخية والأثرية عام ألف وأربعمائة 
وواحد تمهيدا لتسجیلها وتوثيقها وترمیمها. وبعد رفع الانقاض والردیم تم العثور على العدید من بقايا 
الاعمدة بوسط الحجرات التی تحمل ستایف السقف. 


ومن دراسة البقایا الأصلية یتضح tel‏ كانت تجمع عدة مساکن مستقلة بمساحات صغيرة تفي 
بالتطلبات LKJ‏ لاسرة الامام سعود بن عبد العزیز (سعود الکب)ء فقد yar‏ کل واحدة లో‏ زوجانه 
بسكن مستقل بالاضافة الى أماكن اقامة آبنائه الائنی عشر. 


والوحدة able‏ من جهتي الجنوب والشرق بطرقات وممرات صیقة ومن الجهة الشالية el gie‏ الثاني 
من الوحدة السابعة والسجد ا خاص بالقصر. ومن الغرب طريق منحدر متعرح . 
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الوحدة السابعة (الجزء الثاني) : 


تبلغ مساحتها أربعمائة وخسون مترا مربع تقریباء وقد اعيد استیطان جزء منها عند عودة الحياة الى حي 
الطریف. وبالبحث والتنقيب ظهرت بقايا الأعمدة والجدران الأصلیة وعتبات الأبواب» وتم تحديد 
منسوب الأرضية الأصليء والكشف عن مسار القنوات الفرعية والرئيسية التي تحمل مياه الأمطار والسيول 
من ختلف الوحدات الوادي والجزء الجنوبي من الوحدة عثر به على بقايا أثنين وعشرين عموداء كانت تحمل 
سقف الظلة والجسر الذي یربط الوحدة (o‏ جاورها من وحدات أخرى» ويتوسط الظلة فناء مکشوف؛ 
كانت تعقد به الاجتماعات وتلقى فيه الدروس الدينية وتحفيظ القران الكريم » والظلة مواجهة لمسجد 
القصر من الناحية الشمالية . وبقية مساحة الوحدة أقيمت عليها مباني في عصر لاحق بالطريقة التقليدية 
القديمة. ولكن بأسلوب بسيط يفي بالاحتياجات السكنية الضرورية لطبقة عاملة لم تتوفر لها الامكانيات 
للارتقاء بمستوى التنفيذ والاهتام بالزخارف والحليات لضاهاة المباني الأصلية لقصر سلوی. 
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. قصر عبد الله بن سعود‎ 
Palace of Abdullah Ben Saoud 


3rd Unit 
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Mosque of Al Turaif‏ ' بيه 


وحدات قصر سلوی وقصر عبد الله بن سعود. 
General layout of the unit of the Palace of Salwa and the Palace of Abdullah bin Saud.‏ 
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منظر عام لاطلال قصر سلوی ویری البثر الذي كان یزود القصر بالاء 


General View of the remains of Salwa Palace , and the Well that Provided the Palace Water ۰ 
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بقایا الظلة أو السقيفة التى تربط الوحدة الاولی ( اخانب الايسر من الصورة ) والوحدة الثانية ( الجانب 
الأيمن من الصورة ) . حيث تری بقایا الاعمدة والدعامات . 


Salwa Palace : remains of the Portico Which connected the first unit ) to the left ) with the second 
unit ( to the right ). There are the remains of the columns and pillars . 
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. الواجهة الغربية للوحدة الاولی من قصر سلوی . حيث تبدو بقايا أعمدة ساحة الاستقبال المكشوفة‎ 
The west facade of the first unit-, and remains of columns in the open reception court . 
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الواجهة الرئيسية للوحدة الثالثة . حيث تحتوي على مدخل یتوجه عقد مدبب وقد زودت الواجهة بفتحات 
مستيطلة ومربعة من أجل التهوية والاضاءة وفتحات زخرفية مثلثة في ا حزء العلوي š‏ 


The main facade of the third unit of Salwa Palace. It contains an entrance covered with pointed 


arch. The facade provided with rectangular and squared openings for ventilation and light and 


triangular. openings for decoration in the upper part . 
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اخدار الحامل للجسر المتد بين قصر سلوی ومسجد حي الطریف . حيث یظهر اخانب اللاصق للوحدة 
الثانية . وفي آعلی توجد فتحة الباب SoH!‏ من TET‏ الثانية اضافة الى مجموعة من الفتحات 
ell‏ . 

The wall that supported the bridge connecting Salwa Palace, With the mosque of Al - Turaif 


quarters . The small entrance at the top leading to the second unit , and Qesede it a series of 


triangular openings . 
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الجدار اخامل للجسر وبقایا الاعمدة اخامله للدرج الصاعد من الفناء الى اخسر . والی اليمين مدخل حي 


The wall that supported the bridge and columns that carried steps leading from the court to the 


bridge , and to the right the entrance gateway to Al - Turaif Quarters , and the mosque where the 


bridge ended . 
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منظر للوحدة الرابعة من قصر سلوی یوضح الدخل الرئيسي والنوافذ والفتحات المثلثة . 


View of the fourth unit of Salwa palace showing the main entrance , windows , and triangular 


~ 
TO 


openings . 
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واجهة الوحدة الخامسة من قصر سلوی ویبدو فیها الدخل الرئيسي 


The fifth unit of Salwa palace , main entrance ۰ 
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حوض للمیاه أسفل الجسر . ینقسم الى قسمین يرجح استعاها للوضوء قبل التوجه الى السجد للصلاة . 


Water basin under the bridge , divided into two parts both probably were used for ablution 
before going to the mosque . 
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hhe‏ الدور الارضي من الوحدة السادسة لقصر سلوی 


Plan of the ground floor of the sixth unit of Salwa Place . 
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الواجهة الغربية للوحدة السادسة من قصر سلوی حيث مدخل القسم السكني العربي . 


The west facade of the sixth unit of Salwa palace , and the entrance to the west dwelling section ۰ 
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الواجهة الجنوبية للوحدة السادسة من حيث مدخل القسم السکنی الاوسط . وعلی جانب الدخل توجد 
الفتحات المثلثة المسدودة الى توصح pu‏ مستوی الشارع ۱ 
The south facade of the sixth unit of Salwa Palace , and the entrance to the central dwelling‏ 


section . Beside the entrance there were filled - in triangular openings showing the changed level of 


the street . 
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الواجهة الشمالیة لمدخل حي الطریف . والجسر المؤدي الى السجد - الوضم الغهائي . 


The north elevation of the gateway of Al - Turaif Quarters and the bridge leading to the mosque - 


Final Configuration . 
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قطاع مار بالدرج الصاعد المؤدي للجسر - الوضع النهائي 


Section through stairs leading to the bridge ۰ Final Configuration . 
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قطاع مار با جسر وحوض Lll‏ وقناة التصريف 5 الوضع النهاني ° 


Cross section through the bridge , the water basin and drainage channel - Final Configuration . 
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السقط الافقي لساحة الاستقبال والجسر ال دي الى السجد بحالته الراهنة 


Plan of the reception open court and the bridge leading to the mosque - Present condition . 
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منظر داخلي للقسم السكني الشرقي من الوحدة السادسة یظهر فيه المدخل والمر وبعض الغرف . 


Interior view of the eastern dwelling section of the sixth unit shows the entrance , the corridor and 


Some rooms . 
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السطح العلوي للوحدة السادسة . وتبدو الارتفاعات المختلفة للجدران الاصلية الضافة . 


The roof of the sixth unit where the different heights of the original and additional walls ۰ 
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الواجهة الغربية للوحدة السادسة - الوضع النهائي 


The west elevation of the sixth unit - Final configuration . 
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الواجهة ا حنوبیة للوحدة السادسة ‏ الوضع النهائي 


The south elevation of the unit - Final configuration 
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. )۱ الابراج الاصلية . وبعض ال حدران الضافة بالجهة الشمالیة الشرقية من الوحدة السابعة ( القسم‎ యా! 


One of the original towers , and some additional Walls at the north east side of the seventh unit 


( Section 1) . 
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حدة السابعة ) القسم السكني ) حیث تفتح الغرف على القناء الاوسط الکشوف . 


General View of the seventh unit ( the dwelling Section 1) where a number of rooms ۱ 


central court . 
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الاعمدة وال کتاف ا حاملة للجسر المتد بين أقسام الوحدة السابعة والوحدات الاخری . 


The pillars and columns that supported the bridge Joining the sections of the seventh unit and the 


other units . 
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الواجهه الغربية الأصلية لفناء الوحدة السابعة . حيث تظهر فتحات الابواب والنوافذ . والشرافات السننه 
في أعلى الدورة . 


The west elevation of the seventh unit , It shows gateways , windows and stepped crenelations in the 


upper part of the parapet . 
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لحنوبية للوحدة السابعة ( قسم ۱ ( ç‏ حيث تظهر فتحات الابواب والقتحات المثلثة والمربعة 
المسننة ‏ الوضع النهائي . 


The south elevation of the seventh unit ) section 1 ( It shows gateways , triangular ar 
openings and crenelations - final configuration . 
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الواجهة الشمالية للوحدة السابعة ( قسم ۱ ) وقطاع مار( قسم Y‏ ) ۰ حیث تظهر الأعمدة والفتحات المثلثة 
والشرفات المسننة ‏ الوضع النهائي . 


The north elevation of the seventh unit ) section 1 ( and cross section through ( section 2 ). It shows 


the columns triangular openings and stepped crenelations - final configuration . 
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قطاع طول مار بالوحدة السابعة ( فسم ۱ ) بحالته الراهنه . 


Cross section through the seventh unit ( section 1 ( - present condition ۰ 
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فطاع مار بالوحدة السابعه ( قسم ۱ ) - الوضع النهائي . 


Cross section through the seventh unit ( section 1 ) final configuration . 
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GRAPHICAL SCALE 
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الخطط الحالي للدور الأرضي بالوحدة السابعة ( قسم Y‏ ) . 


The present ground floor plan for the seventh unit ( section 2 ( ۰ 
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الساحة المكشوفة بالوحدة السابعة ر قسم ۲ ) . وتبدو فیها بقايا الاعمدة وقناة لتصریف الیاه . 


The open court of the seventh unit ) section 2 ( ۰ It shows the remains of the columns and drainage 
channel . 
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قطاع عرضي بالوحدة السابعة ( قسم ۲ ) یوضح البرج وفتحات الأبواب والأعمدة والشرفات السننه - 
الوضم النهائي . 


Cross section through the seventh unit ( section 2 ) showing the tower , the gateways , columns , 
and crenelations - final configuration . 
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. الضافة‎ ODL! الفناء الداخل بالجزء السکنی من الوحدة السابعة ( قسم ۲ ) حیث یظهر السلم وبعض‎ 
The open court in the dwelling part of the seventh unit ( section 2 ( . It shows the stairways and some 
additional walls . 
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فطاع بالوحدة السابعة ) فسم ۲ ) یوصح المدحل والدرج والشرافات 11 .2 اعلى الواجهة 
Cross section through the seventh unit showing the gate , the stairways , and crenelations on the‏ 
higher part of the facade .‏ 
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الواجهة الغربية الأصلية للوحدة السابعة ) قسم ۱ ) ویظهر فیها المدحل والنوافذ المربعة والزخارف المثلثة 

والشرافات المسننة . 

The west elevation of the seventh unit ( section 1 ( . It shows the gateway , squared windows , 
triangular decorations and crenelations 
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البرج الشمالي الغربي الاصلي بالوحدة السابعة ( قسم Y‏ ) وبقایا الدرج الصاعد الى ا مسر الوصل الى 
(قسم ۱) . 


The north west tower of the seventh unit ( section 2 ( and the remains of the stairway leading to the 
bridge joining ( section 1 ) ۰ 
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الواجهة الشالية ر فسم ۲ ( ونظهر فیها الاعمدة . والدرج والشرافات السننه - الوضع النهائي . 


The north elevation of the seventh unit ( section 2). It shows the columns, stairway and 


crenelations - Final configuration . 
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حوش داخاي بالجزء السكني من الوحدة Y —V‏ 


Court in dwelling section in salwa unit 7 - 2 ۰ Final configuration ۰ 
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الواجهة الشالية ومدخل الوحدة السابعة ولاسییا ا حزء السكنى ( قسم Y‏ ( حيث تظهر الجدران الأصلية 

والمضافة 

The north facade , and entrance of the seventh unit ( section 2 - dwelling part ( . It shows the original 
and additional walls . 
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باب ومدخل الجزء السكني ( قسم ۲ ) من الوحدة السابعة . 


Door and entrance to the dwelling part ) section 2 ) in the seventh unit . 
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in‏ توف الامام عبد الله زمام الدولق عقب وفاة والده الامام سعود الكبير. آدخل بعض التعدیلات 


والاضافات والتحصینات على قصره الخاص ليفي بالتطلبات اللازمة لادارة شئون HUEY‏ وتسیبر دفة 
الحكم طوال فترة ولايته التی آمتدت من (۱۲۲۹ - ١۱۲۳ھ‏ / ۱۸۱ -۱۸۱۸ع). 


وتؤكد حالة بقایا وأطلال القصر التي کشف عنها بعد رفع الأنقاض والردیم. أن القصر قد تعرض لقدر 
كبير من التدمیر أثناء حرب الدرعية» حيث كان الهدف الرئيسي للمعتدیین. للاطاحة برأس الدولت وقائد 
جیوشها. وامامها الذي يلتف حوله كافة المواطنين. وتأتمر بأمره جيوش الوحدین. لذا تركز عليه الهجوم 
وأصابة من الدمار أكثر ما أصاب JL‏ قصور الامراء من آل سعود المنشرة بکافة انحاء حي الطريف. 


ويقع قصر الامام عبد الله في الجهة الجنوبية من قصر سلوى. ويشغل مساحة كبيرة تبلغ نحو ألفي متر 
مربع» وكان يتكون من ثلاثة وحدات رئيسية شملت المتطلبات السكنية للامام وأفراد اسرته. بالاضافة 
الى قاعات دیوان قصر الحكم . وأماکن استقبال الضیوف. ومجالس العلم والاجتاعات السياسية والدینیة 
وما یتتبع ذلك من مساکن للحراس والخدم » ومستودعات الاسلحة والذخاثر والاغذية بأنواعها الختلفة 


وحظاثر ومرابط للخيل والواشي . 


قصر الامام عبد الله بن سعود 


oe‏ تول الامام عبد الله زمام الدولف عقب وفاة والده الامام سعود లయ!‏ أدخل بعض التعديللات 
والاضافات والتحصینات على قصره ا خاص A‏ بالتطلبات اللازمة لادارة شئون الامارة وتسیبر دفة 
الحكم طوال فترة ولايته التي آمتدت من VIVA)‏ - ١۱۲۳ھ‏ / ۱۸۱4 -۱۸۱۸م). 


وتزکد حالة بقایا وأطلال القصر التي کشف عنها بعد رفع الأنقاض والرديم » أن القصر قد تعرض لقدر 
كبير من التدمير أثناء حرب الدرعية» حيث كان ادف الرئيسي للمعتدیین. للاطاحة برأس الدولة. وقائد 
جیوشها. وامامها الذي یلتف حوله BS‏ الواطنین. وتأتمر بأمره جیوش الوحدین. لذا ترکز عليه ال هجوم 
وأصابة من الدمار أكثر ما آصاب GL‏ قصور الامراء من ال سعود النشرة بكافة انحاء حي الطریف . 


ویقع قصر PLY!‏ عبد الله في الجهة الجنوبية من قصر سلوی. ویشغل مساحة كبيرة تبلغ نحو ألفي متر 
مربع » وکان یتکون من ثلائة وحدات رئيسية شملت التطلبات السكنية للامام وأفراد اسرته. بالاضافة 
الى قاعات دیوان قصر الحكم . وأماکن استقبال الضیوف ومجالس العلم والاجتماعات السياسية والدينية» 
وما یتتبع ذلك من مساکن للحراس والخدم » ومستودعات الاسلحة والذخاثر والاغذية بأنواعها المختلفة. 
وحظاثر ومرابط للخیل وا مواشی . 
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والوحدة الأول للقصر من GLU‏ الأصلية» وهي متا مة لوحدات pad‏ سلوی. وتبلغ مساحتها نحو 
مائه متر مربع » وبقایا مبانیها ترتفع لطابقين. بخلاف دروة السطح . وکان یشتمل الجزء الشمالی من الدور 
الأرضي على ثلاث حجرات بمساحات متلفت وقسمت الحجرة الوسطی وهي أكبرهم بقواطیم من 
الحجر» وأستعملت جمیع الساحات کمخازن لختلف الواد. وتنتخفض أرضية الخازن عن ماجاورها من 
Cole‏ لذلك بنیت عدة درجات في أماكن مختلفة لأماكن الوصول الى ارضية الخازن . آما الجز الجنوبي 
من الدور الأرضي فکان یتکون من حجرة کببرة. آمامها مدخل منکس وبجوارها حجرتان صغیرتان؛ 
تتجمع آمامها جموعة من السلام في صدفة تربط بین الدور الأرضي والدور الأول بسلم صاعد. ویقع برج 
الوحدة في الجهة الشرقية وفتحته بالدور الأرضي Ú‏ عقد مدبب من الحجر. 


يتكون الدور الأول من عدد Bue‏ | للغرف المذكورة بالدور الأرضي c‏ وقد خصص للسکن. وتدل الأثار 
الموجودة على الواجهة الشمالیة للقصر على وجود جسر سابق یربط بین القصر والوحدة المجاورة له من قصر 
سلوى. كذلك كان bay‏ القصر من الجهة الغربية بقصر الامير ابراهيم - الابن الخامس للامام سعود 
الكبير- پچسر آخر. 
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الوحدة الثانية : 


أقيمت Ge‏ الوحدة الثانية في نهاية القرن الثالث عشر ال هجري c‏ وتشتمل على وحدتين سکنیتین شيدتا 
على انقاض الباني الاصلیةء باسلوب بسيط في التصميم ومواد البناء» طمس الكثير من التشكيلات الفنية 
للواجهات الأصلية . وبالبحث والتنقيب عن العناصر الأصلية لم يكتشف سوى بقايا أحد الأبراج بالجهة 
الجنوبية من الفناء» وجدار به أحد ابواب القصر الرثیسیةء وقد سد بالطوب اللبن» وعثر على كتفي الباب 
والعتب الأصلي . وبالجهة الغربية للوحدة یوجد جدار «hel‏ به بعض الطاقات والمثلثات تتخللها وحدات 
زخرفية دقيقة التنفیذ . وبالتنظیف الدقیق عثر على بقایا معمارية ترجح آنها بقایا غرفة كانت مربطا للخیل 
وتعلوها غرفة للسنائس . 


: పటి! الوحدة‎ 


وهي أكبر وحدات قصر الامام عبد الله. وتبلغ مساحتها نحو ألف وخمساثة متر م ربع e‏ ولاتزال بقايا مبانيها 
الأصلية قائمة منذ أنشىء القصر. وقد حدث بها تعديلات وأضافات لتدعيم وتحصين القصر» فقد سدت 
بعض lg!‏ ودعمت الجدران الخارجية. استعدادا للدفاع وخوض ا حرب المتوقعة . وللوحدة مدخلان 
رئيسيان. أحداهما بالجهة الشمالیةء وكان یربط هذا الجزء بباقي الوحدات» وقد سد في وقت لاحق . 
ومدخل بالجهة الجنوبية أمامه ساحة مكشوفة لمرابط الخيل والجهال. وكان يتوسط الوحدة فناء فسيح 
مکشوف. Ub abs‏ محمولة على أعمدة لازالت بقاياها مستقرة في مکانها الأصلي . وبالجهة الغربية للفناء 
ثلاث غرف على استقامة واحدة. استعملت الجنوبية منها كمطبخ. ويظهر على جدرانها آثار النار 
والدخان . 

أما الحجرة الوسطى فیوجد بها قاطوع يقسمها قسمین. واستعملت الحجرة كمخزن . والحجرة الشمالية 
استعملت كمستودع مقسم الى اربعة اجزاء بواسطة قواطيع متعامدة يتوسطها عمود حجري يحمل 
السقف. 
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وبالجهة الشمالية للفناء حجرة الجلس ویتوسطها بيت النار لاعداد القهوة والشاي. SIM Ley‏ ,التي 
یتکیء علیها احالسون . وشہال حجرة الجلس حجرة صغيرة بها ide‏ قواطیع خصصت لحفظ التمور 
بأنواعها . 


وللشرق من حجرة الجلس مجموعة من بقايا المباني» تشمل مر بنهايته الشمالية الدخل الشالي المسدود 
حالياء ومصطبة لجلوس الزواں وسلم صاعد للدور الأولء أسفله حجرة صغيرة أستعملت كمستودع 6 
ثم حجرة يتوسطها عمودان ویجد الفناء المكشوف من الجهة الشرقية ثلات حجرات متقاربة في المساحة» 
يتوسط کل حجرة عمود. وقسمت الحجرات الثلاثة بعدد القواطيع لأستعم|لھا كمستودعات . 

ويجاور الجدار الجنوبي cba‏ وللمدخل الجنوبي للقصر السلم الرئيسي الموصل للدور الأول. وأسفله 
حجرة صغيرة أستعملت كمخزن . 


وبالوحدة أربعة أبراج الأول بالجهة الجنوبية» والثاني بالجهة الغربية» والثالث بالركن తీయి!‏ الغربي 
والأخيرة بالجهة الشمالیةء وبقايا جدرانہم ترتفع بأرتفاع طابقین . 


Uf‏ الجزء الشرقي من الوحدة أقيمت عليه مباني في عصور لاحقة» فمن LU,‏ الأعمدة بالجزء الجنوبي 
منه يمكن تحديد ظله تحيط بفناء مكشوف غير منتظم الأضلاع » به بعض المساحات مليسة يتوسطها فتحة 
مستديرة صغیرةء ويرجح انها كانت أماكن للوضوی وتتجمع منها المياه في مجاري أرضية الى خزان تجميع 
المخلفات بالحهة الحنوبية . 


كا توجد بقایا أساسات وجدران لایزید آرتفاعها عن نصف متر تقع بالکن తీయి!‏ الشرقي من القصر 
ویعتقد pl‏ خصصت للخدمات والستودعات . 


ويحد القصر من الجهة الشرقية جدار بنی من الطوب اللبن في وقت قريب . أما من الجهة الجنوبية فیوجد 
فناء مکشوف یقع بين الوحدة الثالثة وقصر مشاري بن سعود وهو (حوش الدبش) حيث تربط الحيوانات 
والدواب . وقد آمکن من بقایا الجدران وما آشتملت عليه من pols‏ ودلائل أثرية وزخارف من أعداد 
الدراسات والخططات اللازمة لترميم القصر بأکمله وأعادته الى حالته الأصلية . 
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نو 


المخطط الأصلى للوحدة الأولى من فصر عبد الله بن سعود . 


The original ground floor plan of the first unit of palace of Abdullah . 
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الرکن الشهلي الغربي لقصر عبد الله بن سعود الوحدة الاولی حيث مدخل الدور الارضي وفي أعلى فتحة 
باب الدور الأول الذي كان یتصل بالقصر الجاور من الناحية الغربية بجسر علوي , ٠‏ 

The northwest corner of palace of Abdullah . The first unit , entrance to the ground floor level , and a 
door opening at the upper floor , that was connected through a bridge with. the neighbouring palace 


on westside. 


۷۳۹ 
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. للجسر الوصل بين الوحدة الاولی من قصر عبد الله والوحدة السادسة من فصر سلوی‎ ds الو‎ UI فتحه‎ 
The opening of a door leading to the bridge Joining the first unit of palace of Abdullah with the six unit 


of Salwa palace. The upper part of the lintel decorated with triangular openings . 
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الواجهة الشرقية للوحدة الأولی s‏ — بها الشرافات ا مسننة والوحدات الزخرفية الثلثة والمربعة لغرض 
التهوية والاضاءة - الوضع النهائي . 
The east elevation of the first unit . It shows the stepped crenelations , and squared and‏ 


triangular decorative motives for ventilation and light - Final Configuation . 
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فطاع عرص مار بقاعه التخزین الوسطی الرئیسیه یوضح الطابق الارصي 8 والطابق العلوي والدورة والنوافد 
والاعمدة والدرج > والشرافات ا مسننة - الوضع النهائي . 


Cross section through the main central storage room ۰ It shows the ground floor , the upper floor , 


the parapet , windows , columns , stairways and crenelations - Final configuration . 
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الرکن dled‏ الغربى من الوحدة PD‏ ویزین اخزء العلوي من الواجهة فتحات مستطیله ومثلثة 


The northwest original corner of the first unit. The upper part of the facade decorated with 


rectangular and triangular openings 
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مجموعة الفتحات الثلثة التى تزين اعلی الحدار اخنوبی بالوحدة الاولی 
Group of tnangular openings decorating the upper part of the south wall in the first unit.‏ 
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The upper floor of the first unit. The parapet decorated with triangular and squared openings. 
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قطاع عرضي بقاعة التخزین الوسطی الرئيسية بحالتها الراهنة 


Cross section through the main central storage room - present condition. 


ho 


39 


قطاع مار بالغرف والقاعات اخنوبيه بالوحدة الاولی بحالتها الراهنة 


Section through the souther rooms and halls of the first unit - present ۰ 
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5 الق تزین ا جزء العلوي 6 والشرافات الستته: - الوضع النہائی‎ all 
Section through souther rooms and halls of the first unit. It shows the gateway and groups of 


decorative triangular openings that decorated the upper part, and crenelations - final configuration. 
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الخطط ey!‏ للوحدة اثانية 


The original ground floor plan of the second unit 
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عرفه الجلس بالقسم السكني الشالي ویظهر الباب والسقف ا 


The guest room in the north dwelling part. 
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« وجار » £ < المجلس حيث كانت تعد المَهوة العربية 
The fire place where the arabic coffee was prepared.‏ ۷۷992۲ 
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اخانب الشهالى من الفناء الداخلى للوحدة الثالثة حيث تظهر بقایا البناء الااصلیه . 


The north side of the inner court of the third unit showing the remains of the building. 
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Je! os yl‏ الغربي عد e‏ غرفة الجلس . ذات الدخلات المثلثة وا مربعة والعناصر الزخرفیه 
المثلثة . 


The original north west corner, where the guests room lies, provided with triangular and squared 


niches and decorative elements of triangular opening. 
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الواجهة الشرقیه من الوحدة الثانية بحالتها الراهنه 
The east elevation of the second unit - present condition.‏ 


قطاع وواجهة شمالیة بالوحدة الثانية بالوضع الحالي 


32 ar 


TT 
و‎ 


السقط الافقي للوحدة الثالثة قبل رفع الرديم 


The plan of the third unit, before removal debris. 
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تفاصیل بالجانب الغربی الاصلى من الوحدة الثالثة حيث تظهر فتحات الابواب المستطيلة . والفتحات‎ 


. ویزین اخرء العلوي صفوف من الفتحات المثلثة‎ ٠ aJ, الزحرفية المربعة‎ 
Details of the original west side of the third unit, showing rectangular opening door, and triangular 
niches. The upper part decorated with series of triangular openings. 
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الرکن الشہالی الغربی بالدور العلوی حیث توجد محموعات من ثلثات للتهوية والاضاءة 
The original northwest corner of the upper floor. There are groups of triangular openings for‏ 
ventilation and light.‏ 
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غرفة التخزین EL‏ الغربي من الوحدة الثالثة حيث توجد دخلات مثلثة لوضم السرجه . وفي الجزء 
العلوی یوجد فتحات مثلثه للتهوية والاضاءة . 
Storage room on the west side of the third unit. There are triangular niches for oil lamps. The upper‏ 
contained triangular openings for ventilation and light.‏ 
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قطاع طولي للقصر حيث یوصح الدخلات والنوافذ والابواب المستطيلة . والاعمدة والشرافات السننه - 

. الوضع الغباني‎ 
Longitudinal section through the palace showing the niches, rectangular doors and windows, 
columns and stepped crenelations - final configuration. 
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فطاع يوصح الطابق الا رضي والطابق العلوي ٠‏ والدورة Ir‏ والا عمدة والفتحات all‏ والشرافات 


Section shows the ground floor, the upper floor, and the parapet, doors, columns, triangular 
openings and crenelations - final configuration. 
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منظر لغرفه الجلس با حانب الشرقی من الوحدة الثالثة حيث یظهر الباب الرئیسی . والدخلات المثلثة . 


View of the Guest Room showing the main entrance and triangular niches. 
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فطاع عرصی بانج الخنوب للطابق الارصی والطابق العلوي والدورة حیث تظهر النوافد والاعمدة . 

والدرج والزخارف المثلثة - الوضع النهائي . 

Cross section towards the south, for the ground floor, the upper floor and ihe parapet. Showing 
the stairways, and series of triangular decorations - final configurations. 
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 فراخزلاو اخنوبي الغربي من الوحدة الثالثة حيث الدخل الرئیسی . وبقایا الاعمدة والدخلات‎ E 
. الثلثه‎ 


The south west corner of the third unit showing the main entrance, the remains of the columns and 
the triangular niches and decorations. 


23 ۱۰" 


'uonejn£1juoo |eul} - eoejed jo epis sam uo 59౦0. ౪4500164] عووورروں‎ 


ణా? qm < = وم‎ fe et 


تہ دید ہپ بد یپ دی 
ہیی ہے ہپ ید 
VV‏ تہب 


NC 


Z NA 
NNZNZNZNZNZNZNZANZNZNZNZNAZNZNZ 


ct 


2۱ 


Storage room on west side. 
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suka‏ الغربی الاحد عرف التحرین بالدور العلوی من الوحدة adu‏ وقد رين اخزء العلوی بمجموعه 

فتحات مثلثة فى وحدة زخرفية حميده . 

The west wall of the storage room, at the upper floor of the third unit. The upper part of the wall 
decorated with a fine decorative motif of triangular openings. 


تفاصيل لمجموعة من الفتحات المثلثة اسفلها مجموعة اخرى بارزة 5 


Details of triangular openings below inverted ones in relief. 


اخدار ا خنوبی للقاعة اخنوبية . وتبدو الفتحات المثلثة في الدورة وقد ملئت بالطمی . 


South wall of southern hall, the triangular openings were plugged by mud. 
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Section through southern staircase - final configuration. 


East elevation final configuration. 


A A A AYA ۱ 
KAA AAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAYS 


AV 


ال ی WUN‏ 


Ae AAA 


۹ 171 AAA 


A 


& 


MAMAS 


واجهة شرقیه بالوصع d‏ 
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The S.E. corner of the inner court. 


الرکن اجنوبي الشرفي للفناء الداخلي 
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